
GRUNDIG (Radio Werke, GMBH - Fhurth, Baviera). Mod. Ueinadmaiui I. Apparecchio con orolocio a svealia Una zamma ondc „ „„„ ., .. , , . 

gamma onde ultracorte (UKW) a modulazione di frequenza. MF/fM - 10.7 Mc/a MF/AM = 468 kc/a. La conv'eraione^d? frequenza RM e “ med ' e * m0 . du f az, ® ,,e dl “mpiezza, ed una 


Consumo 35 watt. 


e ottenuta con un solo triodo. Potenza di uscita 3 watt. 
















